A° 1938. 
N° 56. 


P U B L I C A T I E B L A D . 


VERBETERBLAD. 


Onder het bepaalde sub II te lezen: „Gegeven te Willemstad, 
den 15den Juni 1938," 


De gouvernements-secretaris, 


GRONEMEIJER. 


t 1938. 
H° 56. 


PUBLICATIEBLAD. 


B E S L U I T v a n d e n 1 5 n J u n i 1 9 3 8 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 
2U sub 2 der „Ongevallenregeling 1936", P. B. 1937 No. 5b. 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Curagao, 


Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 24 sub 2 der 
„Ongevallenregeling 1936" (P.B. 1937 No. 54) het noodig is 
het navolgende vast te stellen. 


Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, besloten: 


I. De termijnen bedoeld in artikel 24 sub 2 van voornoemde 
verordening vast te stellen overeenkomstig bijlage dezes. 


U Dit besluit treedt in werking op den lsten Juli 1938. 


G. J. J. WOUTERS. 


De gouvernements-secretaris, 
GRONEMEIJER. 


Uitgegeven den ln Juli 1938. 


De gouvernements-secretaris, 


GRONEMEIJER. 


BIJLAGE behoort bij P. B. 1938 No. 56. 


Vastgestelde termijnen als bedoeld in artikel 2U sub 2 
van P. B. 1937 No. 5U- 


Miltvuur 
14 dagen 


Loodvergiftiging 
1 jaar 


Kwikvergiftiging 
1 jaar 


Arseenvergiftiging 
1 jaar 


Phosphorvergiftiging 
1 jaar 


Chloorvergiftiging 
1 dag 


Cyaanwaterstofzuurvergiftiging 
1 dag 


Benzolvergiftiging 
4 weken 


Xy .olvergiftiging 
4 weken 


Niirobenzolvergiftiging 
4 weken 


Anilinevergiftiging 
4 weken 


Zwavelkoolstofvergiftiging 
6 maanden 


Tir- en zinkvergiftiging 
6 maanden 


Koolmonoxydevergiftiging 
1 dag 


Zw xvelwaterstofvergiftiging 
2 weken 


Zwiveldioxydevergiftiging 
2 weken 


Sti.istof — zuurstofverbindingen-vergifti- 


g ing 
2 weken 


Caissonziekte 
1 uur 


Ziekte tengevolge van het werken met 


lachtcompressoren 
6 maanden 


Glasstaar 
1 jaar 


Ooraandoening tengevolge van het werken 
riet verblindend licht of te hooge tempera­ 
tuur 
1 dag 


